CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO 0 0 LOG ICO 
DE LOS RHEIFORMES 

Por el Dr. GEORGES DENNLER 


I. PESO Y MEDIDA DE HUEVOS DEL NANDO PETIZO 
(Pterocnemia pennata pennata d’Orbigny). 

Los datos exactos sobre tamano y peso de los huevos del nandu 
{Rhea americana (Linnaeus) Wetmore) son bastante escasos, y los 
del nandu petizo {Pterocnemia pennata pennata d’Orbigny) aun mas 
raros. 

Aproveche por tal motivo la oportunidad que se me presento en 
una jira de estudios por la Patagonia austral para pesar y medir 
una cantidad de huevos del nandu petizo, Pterocnemia pennata 
pennata , recogidos en la primavera de 1938 en la zona del Lago 
Viedma (Territorio de Santa Cruz) o sea entre el 72° v 73° longitud 
oeste de Greenwich y poco al Norte del 50° paralelo Sud. 

El cuadro sinoptico que sigue a continuacion, presenta los pesos 
y diametros longitudinales y transversales de 30 huevos de dicha 
zona. Los datos han sido ordenados a base del peso. 

Sorprende la amplitud de la gama entre 352 y 662 gramos. El 
termino medio que resulta de esta coleceion es de 539,1 gramos y se 
coloca mas aproximado al maAimo que al minimo, lo que permite 
la deduction de que los huevos de peso infimo de 352 y 392 y quizas 
tambien de 440 gramos deben ser considerados como excepcionales. 
Tambien los dos maximos, de 659 y 662 gramos respectivamente, se 
distancian notablemente de los anteriores. 

Eso se evidencia aun mas en el grafico N° 1, en el que se tomo 
como base para el orden de los datos la gama de los pesos. 

Se destacan evidentemente los minimos de 352, 392 y 440 gramos 
como extremos fuera de la escala contmua. 

A raiz de esa coleccion el peso general de huevos de Pterocnemia 
pennata pennata, excluyendo los extremes, se puede determinar 
240 



CONTRIBUCIONES AL ESTTJDIO OOL6GICO BE LOS RHEIPORMES 


241 


entre 466 y 628 gramos, de lo que resulta un termino medio de 
546 gramos. 


Grafico N° 1 



Transmitiendo las cifras de nuestro cuadro sinoptico a un segundo 
grafico, para lo cual se escalonan los datos por orden de la gama 
de los diametros transversales, se puede constatar otra vez una 
continuidad regular entre 84,8 y 92,6 milimetros, vale decir entre el 
tercero y el vigesimo septimo huevo de la nueva escala. Los dos 
primeros con 80,1 y 83,4 milimetros y los tres ultimos con 94,2, 
94,9, y 95,3 milimetros se destacan como medidas extremas. Esas 
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medidas extremas corresponden a los huevos N° 1, 3, 26, 29 y 30 del 
euadro sinoptico. 


ClJADRO SIN6 pTICO 


Huevo N° 1 ... 

352 gr. 

801, mm. didm. tr. 

105,6 mm. didrn. long. 

2 . . . 

392 

84.9 

112,8 

3 . . . 

440 

83,4 

121,7 

4 . . . 

466 

85,3 

122,8 

5 . . . 

473 

88,9 

121,7 

6 . . . 

476 

86,7 

126,6 

7 . . . 

481 

85,8 

125,7 

8 . . . 

485 

84,8 

125,7 

9 . . . 

493 

88,0 

123,3 

10 . . . 

499 

89,3 

125,5 

11 . . . 

507 

88,4 

126,4 

12 . . . 

509 

86,5 

130,0 

13 . . . 

526 

87,3 

136,2 

14 . . . 

531 

88,1 

131,9 

15 . . . 

540 

89,4 

132,4 

16 . . . 

544 

90,8 

135,2 

17 . . . 

562 

87,3 

135,7 

18 . . . 

567 

91,0 

133,0 

19 . . . 

569 

91,3 

133,4 

20 . . . 

581 

89,4 

139,6 

21 . . . 

586 

89,2 

143,5 

22 . . . 

596 

91,4 

134,3 

23 . . . 

597 

90,5 

144,1 

24 . . . 

598 

92,6 

131,1 

25 . . . 

603 

91,8 

136,6 

26 . . . 

626 

94,2 

132,2 

27 . . . 

626 

91,8 

142,6 

28 . . . 

628 

91,6 

143,5 

29 . . . 

659 

94,9 

132,6 

30 . . . 

662 

95,3 

140,4 


Se ha confeccionado urx tercer grafico, tomando como base la 
escala de los diametros longitudinales. Ordenado asl, no hay inte¬ 
rruption de la continuidad entre el tecero y ultimo huevo, es decir 
entre 121,7 y 144,1 milimetros. Los dos primeros otra vez se notan 
como extremos en minima con 105,6 y 112,8 milimetros y corres¬ 
ponden a los mismos dos primeros del euadro N° 1. 

Eliminando los extremos de cada grafico, o sean los huevos N° 1, 
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2, 3, 26, 29 y 30 del cuadro sin6ptico, se puede establecer una norma 
de peso entre 466 y 628 gramos, del diametro transversal entre 


Grafico N° 2 



84,8 y 92,6 milimetros y del diametro longitudinal entre 121,7 y 
144,1 milimetros. 
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Grafico N° 3 



Escala 
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A continuaeion presentamos una sinopsis de las cifras obtenidas 
con sus extremes y los t^rminos medios. 



normal 

medio 

extremes 

minima. 


Peso. 

466 -628 gr 

543,4 

352 

662 

Di&mefcro transv. ...» 

84,8- 92,6 mm 

89,05 

80,1 

95.3 

Didmetro long. ..... 

| 121,7-144,1 mm 

132,5 

105,6 

(144,1) 


Contemplando la correlacion entre peso y los diametros eorres- 
pondientes, el gr&fico N° 1 nos da la impresion de que casi no existe 
















